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İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belâgâti Anabilim Dalı 

Öz 

Belirli bir bilim dalında incelemelerde bulunan araştırmacıların çalışma alanına panoramik 
bakabilmeleri en başta sağlam bir literatür taraması ile mümkündür. Alanda neler yazıldığının bilgisi, 
nelerin yazılabileceğine dair ipuçları vereceği için literatür taramaları araştırma serüveninin başarı ile 
sonuçlanması açısından önem arz etmektedir. Alana dair kaleme alınmış çalışmaların geneline 
bakabilmenin en pratik bir yolu bibliyografyalardır. Bibliyografik çabalar, çalışma alanının adeta 
haritasını çıkarır ve araştırmacının ilerlemesinde yardımcı olur. Bu çalışmada söz konusu Malezya 
ilahiyat/İslami araştırmalar dergileri hakkında genel bir tanıtım yapılacaktır. Bu dergilerde Türk 
araştırmacıların ilgisini çekecek konuların ele alınmış olabileceği ve yeni çalışmalara kaynaklık 
edebilecek bulgulara ulaşılmış olma ihtimali bu çalışmanın varsayımını oluşturmaktadır. Bu makale ile 
İslami ilimler alanında yapılacak bir literatür taramasının Malezya ilahiyat dergilerini de kapsaması 
amacı güdülmüş ve böyle bir çalışmanın yeni çalışmaların özgünlüğüne katkısı olabileceği ümit 
edilmiştir. Çalışmada İslami ilimler alanında akademik düzeyde araştırmalar yapanların önüne 
Malezya menşeli çalışmaların bir haritası konulmak istenmiştir. Coğrafya ve kültür açısından 
ülkemizden epey uzak bir konumda olan Malezya'da İslami araştırmalar açısından oldukça nitelikli 
uluslararası dergiler olduğu fark edilmiş ve bu dergiler içerisinde saygınlığı ile öne çıkan Journal 
Afkar'ın yayımladığı İngilizce ve Arapça makalelerin künye bilgileri kronolojik olarak Türkçe çevirileri 
ile birlikte listelenmiştir. Journal Afkar Malaya Üniversitesinin akademik yayın organı olmasına rağmen 
içinde en az üçte bir oranında İngilizce ve Arapça yayın kabul etmektedir. Girişte literatür taramasının 
önemine dair bilgiler verilmiş, sonrasında ise Malezya'da İslami ilimler alanında ESCI ve AHCI indeksler 
tarafından taranan akademik dergiler hakkında kısaca tanıtım yapılmıştır. Dergide yayımlanan 
İngilizce ve Arapça makalelerde karşılaştırmalı çalışmaların dikkat çekecek bir yoğunlukta olduğu 
gözlemlenmiştir. Malay araştırmacıların farklı mezhepsel görüşte olan İslam bilginlerinin tek bir konu 
üzerindeki farklı yorumlarını bir araya getirmek gibi bir eğilime sahip oldukları dikkat çekmiştir. 
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Abstract 


Carrying out a gualified literature review enables researchers who conduct studies in a particular 
branch of science to have a panoramic view of the study area. Literature reviews are important for the 
successful conclusion of the research adventure as the knowledge of what is written in the field could 
give clues as to what can be studied. Bibliographies are the most practical way of looking at general 
studies in the field. Bibliographic efforts virtually map the field of study and assist researchers in their 
progress, In this study, a general introduction will be made about the Malaysian theology/Islamic 
studies journals. The assumption of this study is that the topics that will attract the attention of 
Turkish researchers may have been discussed in these journals and that findings that could serve asa 
source for new studies have been reached. With this article, it is aimed that a literature review in the 
field of Islamic studies will also include Malaysian theology journals, and it is hoped that such a study 
will contribute to the originality of prospective studies. This study aims to provide those who do 
academic research in the field of Islamic studies with a map of Malaysian studies. It was noticed that 
there are highly gualified international journals in the field of Islamic studies in Malaysia, which is 
guite far from our country in terms of geography and culture. The bibliographic data of the English 
and Arabic articles published by Journal Afkar, which stands out with its prestige among these journals, 
are listed chronologically with their Turkish translations. Although Journal Afkar is the academic 
publication of the University of Malaya, it accepts at least one-third of publications in English and 
Arabic. In the introduction, information about the importance of literature review was provided, and 
then a brief introduction was made about the academic journals in Malaysia in the field of Islamic 
studies indexed by ESCI and AHCI. It was observed that there is a remarkable number of comparative 
studies in English and Arabic articles published in the journal. It was found that Malay researchers 
have a tendency to bring together the different interpretations of Islamic scholars with different 
sectarian views on a single subject. 
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Giriş 


Bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların ilmi bir değere sahip olabilmesi için 
o bulguların ilk defa ortaya çıkarılıyor olması gerekir ki bu ilk oluş, özgünlük denilen 
akademik kıymet-i harbiyenin bizatihi kendisini teşkil etmektedir. Özgünlük, sadece 
bilimsel araştırmalarda değil, hemen her türlü sanat ve edebiyat eserinde en başta 
aranan ve yapıtın ileride bir klasik haline gelmesinde büyük öneme sahip bir kıstastır. 
Bilim, sanat ve edebiyat alanlarında esere özgünlük kazandıracak hususiyeti 
yakalayabilmenin en birinci yolu, doğal olarak eseri kendinden öncekilerden farklı 
kılacak yönü/yönleri bulmaktır ki bu da önceki çalışmalara vakıf olmayı zorunlu 
kılmaktadır. Ortaya konulacak eserin özgün oluşunu temin eden öncekilere ait 
incelemenin akademik araştırmalarda karşılığı literatür taramasıdır. 


Literatür taramaları henüz hiç çalışılmamış ve incelenmeye değer bir konunun 
tespitinde, daha önce kullanılagelen temel kavramların ve bilgi boşluklarının 
öğrenilmesinde ve en önemlisi de araştırma soruları ve hipotezlerin teşkil 
edilmesinde yardımcı olacak olmazsa olmaz akademik çabaları ifade etmektedir.' Titiz 
bir alan yazın taramasında ilk başvurulması gereken kaynaklar akademik makaleler 
ve kitaplar olmalıdır.” Zira bilimsel makaleler, kaleme alındığı alanda uzman birden 
fazla hakem kontrolünü geçtikten sonra yayımlandığı için elde edilen bulguların 
doğruluğu hususunda güven vermektedir. 


Türkiye'de İslami İlimler alanında yapılan araştırmalar, son yıllarda İlahiyat ve 
dengi fakülte sayılarının artmasına paralel olarak zenginleşen öğretim üyesi 
kadrolarıyla oldukça yoğunluk ve çeşitlilik arz etmiştir. Başta Temel İslam Bilimleri 
olmak üzere diğer bölüm ve alt anabilim dallarında tamamlanan akademik tezler ve 
kaleme alınan makalelerin sayısı yıldan yıla takibi güç bir hızda artmaktadır. Bu 
artışın en somut göstergelerinden birisi de belirli anabilim dallarında ortaya 
konulmuş tez ve makalelere dair bibliyometrik tarama ve değerlendirme 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmasıdır.* Bu türden alan yazın tarama ve derleme 


! Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Testbooks Collection, 
Flordia, 2012, 21. 

Andrew S. Denney - Richard Tewksbury, “How to Write a Literature Review”, Journal of Criminal Justice 
Education 24/2 (2012), 219. 

Örnek çalışmalar için bk. Hasan Harmancı, Arap Dili Literatürü (Konya: Çizgi Kitapevi, 2020); Ömer 
Kara, Tefsir Akademisyenleri Biyografisi (Bursa: Kurav Yayınları, 2007), Bilal Yorulmaz, “Türkiye'de 
Din Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Marmara 
Üniversitesi Öneri Dergisi 12/46 (Temmuz 2016), 41-62; Faruk Tuncer, “Tefsir Alanında Yapılan 
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çalışmaları, saha içerisinde incelenmeyi bekleyen yeni soru ve sorunların tespiti 
açısından aydınlatıcı olmaktadır. 


İslami ilimler alanında Türk ilahiyat ve dengi fakültelerinde akademik 
araştırmaların özellikle son yıllarda göz kamaştıran bir yoğunlukta incelendiği bir 
hakikat olmakla birlikte bu hususta Arap akademi dünyasının Türkiye 
ilahiyatlarından daha önde olduğu da yadsınamaz bir vakıadır. Zira Arap 
üniversiteleri Irak'tan Fas'a, Yemen'den Suriye'ye kadar oldukça geniş bir coğrafyaya 
yayılmıştır. Sayısı yüzlerce denilebilecek fakülte, enstitü, araştırma merkezi vb. 
akademik platformlarda oldukça kalabalık bir araştırma kadrosuyla Arap 
araştırmacıları, onlarca yıldır İslami ilimler alanında incelemeler yapmaktadır. Ana 
dillerinin Arapça olması gibi büyük bir avantaja sahip olan Arap araştırmacılar, 
bilhassa Arap edebiyatı incelemelerinde Türk akademisyenlerle kıyaslanamayacak 
nicelik ve nitelikte çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla İslami ilimler 
alanında araştırma yapan Türk akademisyenlerin literatür taraması yaparken Arap 
üniversitelerinde kaleme alınmış tez ve makaleleri tetkik etmesi bir zarurettir 
denilebilir. Bundan dolayıdır ki İslami İlimler alanında ülkemizde hazırlanan tezlerin 
literatür taraması başlıklarına bakıldığında Arap dünyasında yapılmış tezlere atıfta 
bulunulduğu görülmektedir. Hatta Arap araştırmacılarının hazırlamış oldukları 
akademik çalışmaları ele alan müstakil araştırmalar burada bahsedilen taramanın 
lüzumunu göstermesi bakımından önemlidir." 


Coğrafi mesafe bakımından Ortadoğu'dan dolayısıyla da Türk ve Arap dünyasından 
oldukça uzakta bulunan Malezya'da da, İslami ilimler alanında pek çok bilimsel 
çalışma yapılmıştır ve halen de yapılmaktadır. Buna binaen İslami İlimler alanında bir 
literatür taramasından söz edildiğinde Malezya ilahiyatlarında kaleme alınmış 
bilimsel araştırmalara da kulak verilmesi gerekmektedir. Ancak en azından ülkemizde 
İslami ilimlere dair hazırlanmış tez ve makalelere bakıldığında Malezya menşeli 
çalışmalara oldukça az yer verildiği göze çarpmaktadır. Hâlbuki Malezya'da ilahiyat 


Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/26 (2012), 149- 
177; Betül Yılmazörnek, “Türkiye'de Hadis Usülü Alanında Hazırlanan Tezler -Bir Liste Çalışması”, 
Hadis Tetkikleri Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/599254; Recep Emin Gül, 
“2012-2017 Yıllarında Türkiye'de Yapılan Hadis Tezleri Bibliyografyası ve Değerlendirilmesi”, 
Mizânü'l-Hak İslami İlimler Dergisi 6 (2018), 93-123; Abdullah Kılınçkaya, “Türkiye'de Arap Dili Alanında 
Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri -T1 (2004-2013)”, Şarkiyat Mecmuası 27/2 (2015), 95-130; M. 
Vecih Uzunoğlu, “Türkiye'de Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri-111, (1956- 
2013)”, Nüsha 40 (2015), 1-52. 

Örnek çalışmalar için bk. Muammer Erbaş, “Arap dünyasında Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (1)”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13-14 (2001), 185-218; Yasin Beyaz, “Ürdün Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde Bulunan Osmanlı ve Türkiye ile Alakalı Tezler”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi 11 (Nisan 2018), 295-310. 
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alanındaki araştırmacıların çalışmalarını paylaşabildiklerini akademik dergi sayısı 
nicelik kadar nitelik bakımından da olgunluğa ulaşmış bir keyfiyettedir. Zira akademik 
dergileri etkinlik faktörü bakımından tarayan en saygın dizinlerden olan ESCI indeksi 
tarafından Malezya'da yayınlanan altı İslami ilimler akademik dergisi taranmaktadır. 
Nitelik bakımından SSCI indeksinden bir önceki indeks olan ESCI'nin Türkiye'de 
dokuz, tüm Arap dünyasında da sadece bir dergiyi tarıyor olması göz önüne 
alındığında Malezya ilahiyatlarının İslami ilimler alanında kayda değer bir 
performans gösterdikleri söylenebilir. 


Bu çalışmada söz konusu Malezya ilahiyat/İslami araştırmalar dergileri hakkında 
genel bir tanıtım yapılacaktır. Bu dergilerde Türk araştırmacıların ilgisini çekecek 
konuların ele alınmış olabileceği ve yeni çalışmalara kaynaklık edebilecek bulgulara 
ulaşılmış olma ihtimali bu çalışmanın varsayımını oluşturmaktadır. Bu makale ile 
İslami ilimler alanında yapılacak bir literatür taramasının Malezya ilahiyat dergilerini 
de kapsaması amacı güdülmüş ve böyle bir çalışmanın yeni çalışmaların özgünlüğüne 
katkısı olabileceği ümit edilmiştir. Bu dergilerin tanıtımı yapıldıktan sonra çalışma, 
kadrajını Journal Afkar dergisine sabitleyecek ve derginin yaklaşık yirmi yıllık 
akademik geçmişinde yayımladığı İngilizce ve Arapça makalelerin künye bilgileri 
Türkçe çevirileri ile birlikte listelenecektir. 


1. Malezya'da İslami İlimler ve İslami İlimler Akademisi 


1957 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan ve ilk olarak Malay Federasyonu 
olarak kurulan şimdiki Malezya'da dini eğitim ilk olarak gayr-ı resmi mektep tarzı 
medreselerde yürütülmekte idi. Bağımsızlık öncesi 1952 yılında Sultan Hishamuddin 
Alam Shah'ın kendi sarayını İslami Araştırmalar Enstitüsü için bağışlamasının 
ardından 1955 yılında Islamic College of Malaya (ICM) kurulmuştur. Burada Câmiu'l- 
Ezher'den gelen öğretim üyelerinin desteğiyle yetişen ilk elli beş öğrencinin çabaları 
Malezya'da daha sonraki yıllarda neşvünema bulacak İslami araştırmaların nüvelerini 
oluşturmuştur." Zira buradan mezun olan öğrencilerin Malezya Üniversitesi İslami 
İlimler Bölümünün kurulması ve akademik istikrarının sağlanmasında büyük rolü 
olmuştur.” Malaya Üniversitesine bağlı olarak 1959 yılında kurulan İslami İlimler 


Bilgiler https://mjl.clarivate.com/home sitesinden alınmıştır. (Erişim: 02 Ocak 2022) 
“ o Tbrahim Abu Bakar, “A History of Islamic Studies in Malaysia”, Oriente Moderno 19/80 (2000), 376. 371- 
393. 
” MohdRoslanMohd Nor, Ahmad Zaki Berahim Ibrahimm, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Hamidah 
Jalani, Mhd Faizal Mhd Ramli, Abdullah Yusof, Asyigin Abdul Halim, Faizuri Abdul Latif, “Islamic 
Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches”, Middle-East Journal 
of Scientific Research 11/9 (2012), 1242. 
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Bölümü, 1981 yılında İslami İlimler Akademisi şeklinde müstakil ve daha kapsamlı bir 
kurumsal kimliğe kavuşmuştur. Akademi bünyesinde birkaç yıl içerisinde yüksek 
lisans ve doktora programları da faaliyete geçmiştir.* Akademi, Şeriat ve Usülu'd-Din 
olmak üzere iki fakülte ve dokuz anabilim dalından oluşmaktadır.” Akademi çatısı 
altında yayımlanan 11 süreli yayın bulunmaktadır. Müfredat programı bakımından 
Türkiye'deki İlahiyat/İslami İlimler fakülteleri düzeyinde eğitim veren tek bir 
akademi bünyesinde 11 derginin istikrarlı bir şekilde yayın yapmış olması açıkçası 
takdire şayan bir başarıdır denilebilir. Burada bu dergilerin isimleri ve yayın 
geçmişine dair kısaca göz atılacaktır: 
1. Journal Syariah (1993/Yılda 2 kez) 
2. Journal of Usuluddin (1995/Yılda 2 kez) 
3. Journal of Shariah Law Research (2016/Yılda 2 kez) 
4. Journal Figh (2004/ Toplam 21 sayı. 2019'dan itibaren yılda 2 sayı) 
5. AFKAR- Journal of 'Agidah & Islamic Thought (2000/Toplam 34 sayı. 
2014'ten itibaren yılda iki sayı) 
6. Journal of Al-Tamaddun (2005/ Toplam 25 sayı. 2012 “den itibaren yılda 2 
sayı) 
7. al-Bayan Journal Of Al-Our'an & Hadith Studies (2011/ Toplam 11 sayı. 
Yılda 1 sayı 
al-Basirah Journal (2016/ Toplam 11 sayı. 2017'den itibaren yılda 2 sayı) 
9. ThejJournal of al-Mugaddimah (2017/ Toplam 6 sayı) 
10. The Online Journal of Research in Islamic Studies (RIS) (2014/ Yılda iki 
kez. Toplam 16 sayı) 
11. Joumal of Islamic Educational Research (IER) (2016/Yılda tek sayı. 
Toplam 8 sayı)” 
Yayıncılık bakımından yukarıdaki dergiler içerisinde istikrar, köklülük ve 
indekslenme bakımından bazıları diğerlerinden daha niteliklidir. İlk yayımladığı 1993 


Muhammad Nur Manuty, İslamic Studies Programs In Malaysia's Hıigher Learning Institutions: Responses To 
Contemporary Challenges 0f Modernity, Globalizatıon And Post 9/11, Islamic Studies and Islamic Education 
in Contemporary Southeast Asia, ed. Kamaruzzaman Bustamah, Ahmad Patrcik Jory, Yayasan 
Ilmuwan, Malaysia, 2011, 138. 

Raihanah Abdullah, Islamic Legal Education: Malaysian Experience, International Law Conference 
Asean Legal Systems and Regional Integration, 3-4 Eylül 2001, Malaya Üniversitesi, 2. 

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi'nin burada yer vermediğimiz başka akademik dergileri de 
bulunmaktadır. Burhan, Tecdid, Law Journal ve IKIM Law Journal gibi diğer dergilerde de İslami 
araştırmalara özel yayınlar yapılmaktadır. 
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yılından bu yana toplam 71 sayı çıkaran Syariah ve bunun yanında Figh dergileri İslami 
araştırmaları tarayan Index Islamicus tarafından taranmaktadır. Toplamda 53 sayı ile 
Usuluddin dergisi ise Web of Science veri tabanında taranmakta olduğunu belirtmişse 
de ilgili sitede derginin ismi bulunamamıştır. Bu dergiler arasında indekslenme değeri 
açısından öne çıkan Afkar ve al-Tamaddun dergileri ise ESCI indeksi tarafından 
taranmaktadır. Burada ayrıntısına girmediğimiz diğer altı derginin ise uluslararası 
olmakta başarılı olamadığı söylenebilir. Malezya Üniversitesi İslami İlimler Akademisi 
İslam Düşünce ve Akidesi Bölümü'nün süreli yayını olan Journal Afkar/Mecelletu'l-Afkâr, 
2000 yılından günümüze kadar yılda iki sayı olmak üzere toplam 33 sayı yayımlamış 
istikrarlı bir dergidir. Dergi ESCI ve SCOPUS gibi uluslararası saygınlığı olan akademik 
dizinler tarafından taranmaktadır. 


2. Al-Shajarah: Journal Of The Internatıonal Institute Of Islamic Thought And 


Cıvılızation (Istac) 


1982 yılında Mahatir Muhammed tarafından kurulan Uluslararası Malezya İslam 
Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü'nün 
akademik yayını olan al-Shajarah, 1996 yılında yayın hayatına başlamış ve günümüze 
kadar yılda iki sayı olmak üzere toplam 59 sayı çıkarmayı başarmıştır. Dergi İslam 
dünyasında, İslami ilimler alanında Arts & Humanities Citation Index (AHCI) dizininde 
taranan tek dergi olma özelliğine sahiptir.” Dergide yayımlanan makalelere genel 
olarak bakıldığında tartışmalı ve problematik konulara değinilen yayınların ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Örneğin, bir makalede Arap dili hakkında genel kabul görmüş 
bazı yargılara dair Ignaz Golziher'in ileri sürdüğü düşüncelerinin kritiği yapılmıştır.” 
Bir diğer makalede Suriyeli çağdaş İslam bilgini Said Ramazan el-Bütf'nin siyasal 
İslamcılık denilen akıma yönelik eleştirilerinin günümüz İslami teşekküllere ne ölçüde 
tekabül ettiği incelenmiştir. Bu makalede Türkiye'den de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 
araştırma ölçeğinin içine alarak kritik yaptığı görülmüştür. Diğer bir makalede ise 
sonradan Müslüman olmuş mühtedi bireylerin İslam'a dair yeterli bilgiye sahip 
olabilmeleri ve yeni girdikleri dini daha kısa sürede ve etkin bir şekilde 
öğrenebilmelerine yönelik Kur'ân merkezli bir öneri nitel bir araştırmayla 
sunulmuştur.” Çalışma mühtediler üzerine yapılan çalışmalara kaynaklık edebilecek 
derinliğe sahip olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Dergide Türkiye'den de Necati 
Aydın ve Caner Taslaman'ın makaleleri yayımlanmıştır. 


Bilgi https:/ /mjl.clarivate.com/ kaynağından alınmıştır. (Erişim 02 Ocak 2022) 
2 Solehah Yaacob,“The Critics On The History Of Arabic Grammar”, Al-Shajarah 23/1 (2018), 97-124. 
Ahmed Mabrouk, “A Ouranic-Based Aptitude Assessment For New Muslim Converts”, Al-Shajarah 18/2 
(2013), 133-174. 
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3. Global Journal Al-Thagafah (GJAT) 


Sultan Azlan Shah Üniversitesi'nin akademik dergisi olan kısaca GJAT, yayın 
hayatına 2011 yılında başlamış bir dergidir." Yayın dili Malayca, İngilizce ve Arapça 
olan dergide daha ziyade bankacılık ve İslam ekonomisi alanlarında yapılmış 
çalışmaların yayımlandığı görülmektedir. Dolayısıyla katılım bankacılığı ve diğer 
iktisadi konularda başvurulabilecek çok sayıda makalenin dergide mevcut olduğu 
söylenebilir. Bunun dışında dergide disiplinler arası çok sayıda makale göze 
çarpmaktadır. Örneğin bir makalede psikolojinin konularından olan Obsesif 
Kompulsif Bozukluk (OKB) dini referanslar perspektifinden ele alınmıştır.” Bu dergide 
de Türkiye'den araştırmacıların yayın yaptığı görülmüştür. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Hayati Aydın, Jihad in Islam” ve Positive Effects of 
Believing, Prayer and Spending in Charity on the Inner Peace of Believers” başlıklı iki makale 
yayımlamıştır. 


4.Islamiyyat-The International Journal of Islamic Studies 


Malezya Ulusal Üniversitesi'nin akademik yayın organı olan bu dergi de 1997 
yılından bu yana toplam 48 sayı ile istikrarlı bir yayın geçmişine sahip köklü bir 
dergidir.” Derginin köklü ve istikrarlı oluşunun sonucu olarak ESCI dizinde 
taranmaktadır. Dergi yayın dili bakımından da çok dilli bir hüviyete sahiptir. Diğer 
akademik dergilerden farklı olarak Endonezya araştırmaları hakkında da yayınlar 
bulunmaktadır. 


5. Journal Afkar Dergisinde Yayımlanmış İngilizce ve Arapça Makalelerin Künye 


Taraması 


Yukarıda genel olarak tanıttığımız dergilerde Türk akademisyenlerin 
yararlanabileceği çok sayıda makale yer almaktadır. Bu çalışma bibliyografik bir 
tanıtımı amaçladığı için makalenin kalan kısmında bu dergiler içinden Journal Afkar'da 
yayımlanmış İngilizce ve Arapça makeleler künye bilgileriyle verilecektir. Burada 
bibliyografik bilgilerine yer vereceğimiz çalışmaların tamamı erişime açık olduğu için 


Dergiye erişim için bk. http://www.gjat.my/ (Erişim 02 Ocak 2022) 

Abdul Latif Abdul Razak, Obsessive-Compulsive Disorder: Its What And How From An Islamic 
Perspective, GJAT 4/1 (2014), 7-15. 

Hayati Aydın, “Jihad in Islam”, GJAT 2/2 (2012), 7-15. 

Hayati Aydın, “Positive Effects of Believing, Prayer and Spending in Charity on the Inner Peace of 
Believers”, GJAT 3/2 (2013), 37-43. 

Dergiye erişim için bk. https://ejournal.ukm.my/islamiyyat (Erişim 02 Ocak 2022) 
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dipnotta ayrıca internet adresleri verilmemiştir. İçeriğine ulaşılması istenen 
makalenin sadece başlığını arama motorlarında aramak yeterli olacaktır. Makale 
içerisinde araştırma konusuna kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamak için de İngilizce ya 
da Arapça olan başlığın Türkçesi de verilmiştir. Türk araştırmacıların Malayca kaleme 
alınmış makalelerden yararlanabilme ihtimalinin çok düşük olması ve Malayca 
bilmememiz sebebiyle bu makalede sadece İngilizce ve Arapça yazılmış çalışmaların 
künyelerine yer verilmiştir. Makalenin amacı bibliyografik bir tarama olduğu için 
içerik tanıtımı-kritiği yapılmayacaktır. Amacımız Malezya'nın Temel İslam Bilimleri 
alanındaki köklü bilimsel birikiminden Türk akademisyenleri haberdar etmek hatta 
daha ileri bir hedef olarak bu dergilerde yayınlanan hiç olmazsa Arapça ve İngilizce 
makaleleri Türkçeye çevirmek üzere teşvikte bulunmaktır. Künye taramasında 
görünürlüğü kolaylaştırmak amacıyla Türkçe çeviri koyu punto ile yazılmıştır. 
Çalışmamızın sonuç kısmında Journal Afkar'ın İngilizce ve Arapça kaleme alınmış 
makaleleri hakkında genel bir değerlendirmede bulunulacaktır. 


e oAmilah Awang Abd Rahman, “Free Will versus Belief in Oadr? The Response 
of Sa'id Nursi and its Modern Relevance”, (Cüzi İrade Kader İnancına Karşı 
mı? Said Nursi'nin Cevabı ve Modern Geçerliği), Afkâr 2 (2021). 


e Syed Redzuan Alsagoff & Asan Ali Golam Hassan & Wan Suhaimi Wan 
Abdullah, “The Concept of Gender and Its Acceptability as a Category of 
Analysis in Economics: An Islamic Perspective”, (İktisatta Bir Analiz 
Kategorisi Olarak Cinsiyet Kavramı ve Kabul Edilebilirliği: İslami Bir 
Perspektif), Afkar 2 (2021). 

e Dheen Mohamed Mohamed Meerasahibu, “Some Early Definitions of 
Taşawwuf: Exploring the Centrality of Abü Yazid al-Bistâmi in Its History”, 
(Tasavvufun Bazı Erken Tanımları: Ebü Yezid el-Bistâmi'nin Tasavvuf 
Tarihindeki Merkeziliğini Kavramak), Afkar 2 (2021). 

» Mohammad Abdelhamid Salem Oatawneh & Yaser Ahmed Salem Rababah: 
“Reflections of Faith (Agidah) on Arts: A Comparative Analytical Study on 
Islamic and Western Arts”, (İnancın (Akide) Sanata Yansımaları: İslam ve Batı 
Sanatları Üzerine Karşılaştırmalı Analitik Bir Çalışma), Afkar 2 (2021). 

e Arif Munandar Riswanto & Wan Suhaimi Wan Abdullah, “On the Authorship 
of Fakhr al-Din al-Râzi's al-Khalg wa al-Ba“th”, (Fahreddin er-Râzi'nin el-Halk 
ve'-ba's Adlı Eserin Yazarlığı Üzerine), Afkar 23/2 (2021). 

» BadraneBenlahcene, öyanlldş, gal ÂS ali çi öy la yeli pl gi gü gl yl ASİ galan 
(Mâlik b. Nebi'nin Medeniyetin Döngüsel Hareketi Hakkındaki Yorumunda 
İbn Haldün ve Toynbee'nin Düşüncelerinin Yansıması), Afkar 23/2 (2021). 
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Amar Benboudina, diaali | adayı JSâN ç,â aaâili ö ya (Modern İslami Düşüncede 
İlerleme Biçimi), Afkar 23/2 (2021). 

Muhammad Fawwaz Muhammad Yusoff & Nur Izah Ab Razak, Medieval 
Theoretical Principles of Medicine in Ibn Sinâ's al-Oânün fi al-Tibb and al- 
Dhahabi's al-Tibb al-Nabawi (İbn Sinâ'nın el-Kânün f't-Tıbb ve el-Zehebi'nin 
el-Tıbbu'n-Nebevi'sinde Orta Çağ Tıbbının Teorik İlkeleri), Afkar 22/2 (2020). 

Mohd Hilmi Ramli, Al-Taftâzâni's Sources of Knowledge in Sharh al-Talwih 
“alâ al-Tawdih li Matn al-Tangih fi Uşül al-Figh, (Taftâzâni'nin Şerhu't-telvih 
'alâ et-tevdih li matni'lt-tangih fi usüli'l-fıkh Adlı Eserindeki Bilgi Kaynakları), 
Afkar 22/2 (2020). 

Ungaran Rashid, Fadzilah Din, Abdul Salam Muhamad Syukri, The Concept of 
Peace in The Bible and The Our'an: A Comparative Study (İncil ve Kuran'da 
Barış Kavramı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Afkar 22/2 (2020). 

che Zarrina Sa'ari, Mohd Syukri Zainal Abidin, Siti Sarah Hj. Ahmad, Syed 
Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khairul Naim Che Nordin, 
sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Manawi Mohd Akib, The Development 
of Islamic Psychospiritual Scale for Drug Addicts, (Uyuşturucu Bağımlıları İçin 
İslami Psikospiritüel Ölçeğin Geliştirilmesi), Afkar 22/2 (2020). 

Salasiah Hanin Hamjah, Izzah Nur Aida Zur Raffar, Zaizul Ab. Rahman, 
Rosmawati Mohamad Rasit, Applying Spiritual Aspect of Parenting Skills to 
Adolescents in the Family, (Ebeveynlik Becerilerinin Manevi Yönünün 
Ailedeki Ergenlere Uygulanması), Afkar 22/2 (2020). 

Mohamed Amine Hocini, Mustaffa Abdullah, Fouad Bounama, «si.âll südli çil ya 
DEN ö yeli ONE ya çil aaa die İLE gala ga Akal ya gd Bani şiş öleli (İnsanın Kur'âni 
İnşasının Yönleri Ve Onda İmanın Rolü: Fi Zılâl Tefsiri Üzerinden Seyyid 
Kutub'un Objektif Bir İncelenmesi), Afkar 22/2 (2020). 

Muhammad Mustagim Mohd Zarif, The Significance of the “Ten 
Fundamentals” (al-Mabâdi” al- “Asharah) in Conceptualizing the Epistemic 
Aims of Learning in Islam, (İslam'da Öğrenmenin Epistemik Amaçlarını 
Kavramsallaştırmada el-Mebadi'ül-'aşera'nın Önemi), Afkar Özel Sayı 2/2020. 
Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin, Studies on Ibn 
Khaldun by Muslim Scholars in Malaysia (Malezya'daki Müslüman Âlimlerin 
İbn Haldun Üzerine Çalışmaları), Afkar Özel Sayı 2/2020. 


Muhammad Widus Sempo, Norullisza Khosim, Said Nursi's Thoughts on 
Environmental Sustainability in Risale-i Nur, (Said Nursi'nin Risale-i Nur'da 
Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerine Düşünceleri), Afkar Özel Sayı 2/2020. 

Muhammad Arif Musa, Ahmad Sanusi Azmi, Adnan Mohamed Yusoff, An 
Analysis of al-Kindi and John of Damascus's Argument and Allegation of the 
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Inconcistencies in the Our'an, (el-Kindi ve Şamlı Yuhanna'nın Kuran'daki 
Tutarsızlıklara İlişkin İddia ve İddialarının Bir Analizi), Afkar Özel Sayı 2/2020. 


e Main Sayel Friawan, Faizuri Abd. Latif, Ali Ali Gobaili Saged, ; salaali Maiyi çul 
GAMI laz Slaalş la aşi dul (Çağdaş Ateizmin Sebepleri: Ürdün Amman 
Üniversitesi Öğrencilerini Anlama Üzerine Bir Araştırma), Afkar Özel Sayı 
2/2020. 

e o Abdulwahab Mahyoub Murshed Abdo Amer, Eftekhar Ali Abdo Amer, âali 
İY eşli EŞEN Çi Akli yadlayi Ola Çi asli (İslam Ülkelerinde Şii 
Doktrinlerinin Yayılmasının Amaçları, Yöntemleri ve Etkileri), Afkar Özel Sayı 
2/2020. 


e Adibah Abdul Rahim, Zuraidah Kamaruddin, The Religious Thought of 
Conservative Judaism: An Analysis (Muhafazakâr Yahudiliğin Dini Düşüncesi: 
Bir Analiz), Afkar 22 1/2020. 

e Mohammad Syifa Amin Widigdo, Philosophical and Religious Justification of 
Prophecy: A Comparative Analysis Between al-Ghazâli and Maimonides' 
Accounts of Prophecy, (Peygamberliğin Felsefi ve Dini Gerekçesi: Gazzâli ile 
İbn Meymun'un Peygamberlik Anlatımları Arasında Karşılaştırmalı Bir 
Analiz), Afkar 22/1 (2020). 

»e Mohamed Abdelhamid Oatawneh, Modern Schools of Thought and Their 
Impact on the Sectarian Texts in the Islamic and Western Thought: 
Hermeneutics as an Example, (Modern Düşünce Ekolleri ve İslam ve Batı 
Düşüncesinde Mezhebi Metinler Üzerindeki Etkileri: Bir Örnek Olarak 
Hermeneutik), Afkar 22/1 (2020). 


e oSyamsuddin Arif, The Art of Debate in Islam: Textual Analysis and Translation 
of Taşköprüzade's Adâb al-Bahth wa al-Munâzarah, (İslam'da Münazara 
Sanatı: Taşköprüzade'nin Adâb al-Bahs ve'I-munâzarah Adlı Eserinin Metin 
Analizi ve Çevirisi), Afkar 22/1 (2020). 

» oDheen Mohamed Mohamed Meerasahibu, Âsale Ây3) xs 9) laleli da a3 Gl iğ ga 
(İbn Hazm'ın Aristo Mantığı Karşısındaki Duruşu: Eleştirel Bir Okuma), Afkar 
22/1 (2020). 

e oSyedMohammadHilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Sa'ari, Mohd Khairul 
Naim Che Nordin, Âijüa 4d ya; gdnlliğ öç yükağii ve güliş denli (Zemahşeri ve 
Nesefi'de Hüsün Kubuh: Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Afkar 22/1 (2020). 

e Dziauddin Sharif, Norizah Mohamed, Haji Daud, Wan Noor Hazlina Wan 
Jusoh, Amal Hayati Ishak, Fadhilah Adibah Ismail, The Methodology of 
Comparative School of Thought on al-Rahn Discussion: A Reference to the 
Selected Islamic Jurisprudence Classical Books, (er-Rahn Tartışması Üzerine 
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Karşılaştırmalı Düşünce Okulu Metodolojisi: Seçili Klasik İslam Fıkıh 
Kitaplarına Bir Referans), Afkar Özel Sayı 1 (2020). 

e Tareg Sharawi, The Inviolability of the Non-Muslims in Islamic Law: A 
Comparative Reading of Modern and Classical Debates, (İslam Hukukunda 
Gayrimüslimlerin Dokunulmazlığı: Modern ve Klasik Tartışmaların 
Karşılaştırmalı Okuması), Afkar Özel Sayı 1 (2020). 

e Abdul Oayuum Abdul Razak, S. Salahudin Suyurno, Rawi Nordin, The 
“Umrânic Thoughts of Ibn Khaldün and Its Contributions to the Studies of 
Islamic Sociology and Civilization, (İbn Haldun'un Umran Hakındaki 
Düşünceleri ve İslam Sosyolojisi ve Medeniyeti Çalışmalarına Katkıları), Afkar 
Özel Sayı 1 (2020). 

e oAlwani Ghazali, Nadzrah Ahmad, Khadijah Mohd Khambal, Jilani Touhami 
Meftah, Abdul Rahim, Characteristics of the Prophetic Interfaith Dialogue: 
Foundation for Contemporary Interfaith Dialogue Enterprise, (Nebevi Dinler 
arası Diyalogun Özellikleri: Çağdaş Dinlerarası Diyalog Girişimi Vakfı), Afkar 
21/2 (2019). 

» Ibrahim Elshahat, Abdullatif Ahmadi Ramchahi, Mohd Yakub, Zulkifli Mohd 
Yusoffi, Theistic Evolutionists” View of the Words Bashar and Insan in the 
Our'an: A Critical Analysis, (Teist Evrimcilerin Kuran'daki Beşer ve İnsan 
Sözlerine Bakışı: Eleştirel Bir Analiz), Afkar 21/2 (2019). 

e o Akilu Aliyu Muhammad, Adibah Abdul Rahim, The Remnant of Medieval 
christian Attitudes Towards Prophet Muhammad: A Critical Evaluation of 
Margoliouth's Pathological Theory, (Hz. Muhammed'e Yönelik Ortaçağ 
Hıristiyan Tutumlarının Kalıntısı: Margoliouth'un Patolojik Teorisinin 
Eleştirel Bir Değerlendirmesi), Afkar 21/2 (2019). 


e oSanthad Borna, Mohd Fauzi Hamat, Ali Ali Gobaili Saged, &4 Jalili çâ vikaiyi 
cilal vie öyilsali (Selef Âlimlerin Muhaliflerine Karşı Tutumlarında İnsaf), Afkar 
21/2 (2019). 

se o Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Ağaş tali ş dl jimali ic geheiş gdkal 
dağ Bi ylaa çi öd g GİLİSİN Çi öğ yak Gg Ain Âli (Mutezile ve Maturidiye'ye 
Göre es-Salah ve'l-aslah: Keşşaf'ta Zemehşâri'nin Keşşâfı İle Nesefi'nin 
Medârik Tefsirleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Afkar 21/2 (2019). 

e oJavadFakhkharToosi, AsyrafIsyragi Jamil, Mohd Yakub, Zulkifli Mohd Yusoff, 
The Essentiality of Considering the Kantian Theory of Autonomy by Islamic 
Education, (Kant'ın Özerklik Kuramı'nı İslami Eğitimle Düşünmenin 
Esaslılığı), Afkar 21/1 (2019). 

e Che Zarrina Sa'ari, Nurul Salikin Sa'ari, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul 
Rahman, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Emotional Stimuli on Intellect 
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Among Older Adults from Islamic Psychospiritual Perspective, (İslami 
Psikospiritüel Perspektiften Yaşlı Yetişkinlerde Akıl Üzerindeki Duygusal 
Uyarıcılar), Afkar 21/1 (2019). 

e Dheen Mohamed Mohamed Meerasahibu, 4adâ; &i (Saş hita g çala günel il yil 
Supklanay Âyileiy) ö yuan yala! (İslam Felsefi Geleneği: İnsan Medeniyetinin 
Bugününe ve Geleceğine Ne Katkı Sağlayabilir?), Afkar 21/1 (2019). 

e Nurhanisah Senin, Khadijah Mohd Khambali, Wan Adli Wan Ramli, 
Preliminary Analysis on Muslim-Jewish Discourse in Medieval Period: The 
Case of al-Ghazali (d. 1111) and Maimonides (d. 1204), (Ortaçağda Müslüman- 
Yahudi Söylemi Üzerine Ön İnceleme: Gazali (6. 1111) ve İbn Meymun (6. 
1204) Örneği), Afkâr 20/2 (2013). 

e Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Bassam al-Amoush, Mohd 
Khairul Naim Che Nordin, isânüli alayl sie öleli Giyin (İmam Nesefi'de Alemin 
Hudüsu), Afkâr 20/2 (2018). 

e oMethagSadegMahmood Hazae Almaliki, Ridzwan Ahmad, ata âh gl Salça) 
İYİSİN AĞA 548 çâ İyhiii Alp Badi (Said Ramazân el-Büti'nin Akidenin 
Maksadı Konusunda Katkısı Üzerine: Kubra'l-yakiniyyâti”I-kevniyye Üzerine 
Analitik Bir İnceleme), Afkâr 20/2 (2018). 

e Muhamad Afig Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, The Concept of 'Umüm al- 
Balwâ in the Shade of Taşawwuf: Wisdom Between Concession (Rukhsah) and 
Being Abstinence (Wara'), (Tasavvufun Gölgesinde Umümü"l-Belvâ Kavramı: 
imtiyaz (Ruhsat) ile Yoksunluk (Vara') Arasındaki Hikmet), Afkar 20/1 (2013). 

» Abdullah Ahmed Mubarak Bawadi, gılaal 4 a gğâli ÂMSĞİ sü Al ya çi Ae ga gal 
(Dini Araştırmalarda Objektiflik: Kavram Ve Terminoloji Sorunu), Afkar 20/1 
(2018). 

e Abdullah Awad al-Ajmi, Âğişini dalya şöyanli eli SAN Çi öleli Çad üs la 
(Modern Arap Düşüncesinde İnanç Konularının Yorumbilimi: Analitik Bir 
Çalışma), Afkar 19/2 (2017). 

e Abdulnaser Sultan Mohsen, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, 
Mohd Khairul Naim Che Nordin, âi Ağa Âlim Âka) yi; Jasl) g önül öy öle) AMA (İnanç 
Ve Eylem Arasındaki İnancın Delaleti: Karşılaştırmalı Bir Analitik Çalışma), 
Afkar 19 (2017). 

se Ali Ali Gobaili Saged, Abdulmajid Obaid Hasan, sanli yasli â YA 311 gama a gile 
BA) gal dama alay ÇİĞ dana alay! (Modern Çağda Ezher Müceddidlerinden 
Örnekler: Muhammed Gazali ve Muhammed Ebü Zehra), Afkar 19 (2017). 
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Muhammad Rifa'i Muhammad Amin, de Geli ma Sâd allel LİNE g dagi ga 
w£ (İbn Arabi'nin Düşüncesinde Esma-i İlâhiyye ve Âlemle İlişkisi), Afkar 
19/1 (2017). 

Ibrahim Ilyas Adam, âlimi Âyki Akal ya SÂğyami Ayin) Aka yal anali ed yle yayi Sig 
(Modern Akli Ekolün Tefsiri Çerçevesinde İsrâili Rivayetler: Analitik Bir 
Eleştirel Çalışma), Afkar 19/1 (2017). 

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khairul Naim Che Nordin, 
Bila İkala idle iş yda ve ila dl A) (Zemahşeri ve Nesefi'de Allah'ın 
Tenzihi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Afkar 19/1 (2017). 

Zohreh Sadatmoosavi, Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, Mohammad Ali 
Shokouhi, The Conceptions of Modesty and Modest Dress in the Scriptures of 
Abrahamic Religions, (İbrahimi Dinlerin Kutsal Yazılarında Dürüstlük ve 
Mütevazı Kıyafet Kavramları), Afkar 818/2 (2016). 


Moctar Moussa Djibrilla, Ahmad Hidayat Buang, «ân 4 yl dila dag adla Sa gil gs 
Sail ÂyiLe) 6 sy du gs (Şeyh Aboubacar Hachim ve Nijer'deki İman Kardeşliğini 
Güçlendirmede Manevi Yöntemi), Afkar 18/2 (2016). 
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Sonuç ve Değerlendirme 


Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Malezya'da Müslümanların oranı X61,3'tür. Bu da 
yaklaşık 18 milyonluk bir nüfusa tekabül etmektedir. Henüz 1957 yılında İngiltere 
sömürgesi olmaktan kurtulan ülkenin İslami ilimler alanında ilk yükseköğretim 
kurumu da çok geçmeden 1960'lı yıllardan itibaren faaliyete başlamıştır. Dolayısıyla 
ülke, İslami araştırmalar alanında altmış yıllık bir deneyime sahiptir. Türkiye'ye 
nispeten az bir nüfusu olan Malezya'da bu süre zarfında, İslami ilimler 
fakülte/merkez/enstitü/akademi kurumlarında uluslararası indekslere giren 
akademik dergiler çıkarılmış ve çok sayıda makale bu dergilerde yayınlanmıştır. Bu 
çalışmada dergiler hakkında kısa bir tanıtım yapılmış ve içlerinde Journal Afkar 
dergisindeki İngilizce ve Arapça kaleme alınmış makalelerin künye bilgileri Türkçe 
çevirileri ile birlikte listelenmiştir. Görüldüğü kadarıyla yayımlanan İngilizce ve 
Arapça makalelerde karşılaştırmalı çalışmalar dikkat çekecek bir yoğunluktadır. 
Farklı mezhebi görüşte olan İslam bilginlerinin tek bir konu üzerindeki farklı 
yorumlarını bir araya getirerek karşılaştırmalar yapmak anlaşılan Malay 
araştırmacıların ilgisi çekmektedir. Diğer taraftan söz konusu dergide tasavvufi 
araştırmalar da hatırı sayılır çoklukta ele alınmıştır. Türk akademisinde de yoğun bir 
ilgiye mazhar olan İbn Arabi ve Gazâli gibi şahsiyetler hakkında Journal Afkar'da çok 
sayıda makale yayımlanmıştır. Malezya'da İslami ilimler araştırmalarının nüvesini 
oluşturan ilk akademik kadronun çoğunluğu Ezher Üniversitesinden gelen öğretim 
üyeleri oluşturmuştur. Hatta ilk İslami İlimler Akademisinin rektörü Ezher'den 
gelmiştir. Dolayısıyla dergide Seyyid Kutup ve Muhammed Gazâli gibi Mısırlı isimler 
hakkındaki çalışmalara rastlanması şaşırtıcı olmamıştır. Diğer taraftan dergide 
dikkatimizi çeken ve bir Türk araştırmacı olarak da açıkçası bizi memnun eden bir 
husus, Türkiye'de yetişmiş Said Nursi'nin kaleme aldığı risaleler hakkında üç 
makalenin yer almasıdır. Malezya çok dinli ve kültürlü mozaik bir yapıya sahip olduğu 
için sosyal uzlaşı kültürünün geliştiği izlenimi veren makaleler de dergide göze 
çarpmaktadır. Bir Arap edebiyatı araştırmacısı olarak dikkatimizi çeken son bir husus 
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da dergide Arap edebiyatı hakkında bir makale dışında İngilizce ve Arapça 
araştırmanın olmamasıdır. 
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